ACLARACIÓN 


En un trabajo anterior (Rev. Soc. Ent. Arg. XXIII : 25) al citar las especies 
de hemípteros acuáticos del delta del Paraná, llamé por error “Belostoma ele- 
gantis” a nuestra frecuentísima especie Belostoma elegans (Mayr), error que 
corrijo aquí. — AXEL O. BACHMANN. 


